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HOBbin BH3 BJIOXH PO^A CTENOPHTHALMUS 
H3 BOCTOHHbIX KAPHAT 

C. O. BucouKan 

3oojiorHHecKHH HHCTHTyT AH GGCP, JleHHHrpa^ 

npHBe^eHO onncamie HOBoro BH^a 6jioxh — Ctenophthalmus (Ctenophthalmus) bychow- 
skyi sp. n. (caMen; h caMKa) H3 3aKapnaTCKOH o6jiacTH, YnpCCP, Han^eHHOH Ha cHenmon 
noJieBKe Microtus nivalis Mart. 

B HacToantee BpeMH b mhpoboh $ayHe HacwraBaeTca okojio 170 bhaob 
h noABHAOB po^a Ctenophthalmus Kol., 1856 (Hopkins, Rothschild, 1966), 
Ha TeppnTopHH Coio3a GGP — 42 BHAa h 21 no^BHA (PocTnraeB, 1966). 

B 3aKapnaTCKoii o6ji., r^e aBTopoM b 1958—1960 rr. npoBOftHJiocB nccjie- 

AOBaHne MejiKHX MJieKonnTaiOHtHX Ha 9KTonapa3HTOB h o6HTaTejieii rHe3A, 
6 bijio o6HapymeHo 8 bhaob 6jiox pojta Ctenophthalmus (BBicon,Kaa, 1964). 
KpoMe Toro, 2 36 h 4 oo. OTHOcantneca k noftpo^y Ctenophthalmus k rpynne 
«agyrtes» (Smit, 1963), co6paHHBie co CHeamoii nojieBKH ( Microtus nivalis 
Mart.) y no^HomBa ropBi neTpoc 29 VIII 1959 Ha bbicotc 1900 m HaA ypoB- 
HeM Mopa, Mop(j)OJiorHaecKH pe3Ko OTJiHaajiHCB ot h3bocthbix b Coio3e GGP 
BHftOB. OHH, XOTa H HMeJIH HeKOTOpoe CXOftCTBO C HejtaBHO OnHCaHHBIM Gmhtom 
(S mit, 1960) Ctenophthalmus (Ct .) capriciosus c eBponeiicKOH pBimeii nojieBKH 
(Clethrionomys glareolus Schreb.) H3 lOrocjiaBHH, ho no pajty BamHBix CHCTe- 
MaTHHeCKHX npH3HaKOB OTHOCHJIHCB K HOBOMy CaMOCTOHTejIBHOMy BHJjy. 

npHBOjtHM onncaHne. 

Ctenophthalmus (Ctenophthalmus) bychowskyi sp. n. 

CaMen, (pnc. 1) pe3Ko OTJinaaeTca ot caMn, 0 B Ct. (Ct.) capriciosus 
$opMoii VIII CTepHHTa h KOJinaecTBOM h pa3MepaMH meTHHOK Ha HeM. 3aA- 
hhh Kpaii VIII CTepHHTa mHpoKHH, c He6ojiBHiHM BBiCTynoM b cpe^Heii aacTH, 
HeceT 2 rpynnBi njeTHHOK. B nepBoii rpynne m,eTHHKH TOHKne, He6ojiBmne, 
bo BTopofi — ohh 6ojiee TOJiCTBie h jtJiHHHBie, 3axo,n;aT 3a 3a,n;HHH Kpaii VIII 
CTepHHTa, y ocHOBaHna MOiijHBie h b 2—3 pa3a TOJinje h jtJiHHHee m,eTHHOK 
nepBOH rpynnBi h oaeHB tohko 3aocTpeHBi. Aii,eTa6yjiapHaa meTHHKa Ha He- 
noABH>KHOM naJiBii,e nojioBoii KJiemHH pacnoaomeHa Ha He6ojiBmoM BBiCTyne, 
nOBepXHOCTB KOTOporO CHJIBHO XHTHHH3HpOBaHa. IX CTepHHT $OpMOH H Ha- 
jiHHneM Ha ropH30HTajiBHoii BeTBH ero BepmnHBi AByx CBoeo6pa3HO H3omy- 
tbix TeMHBix meTHHOK HanoMHHaeT TaKOBoii Ct. (Ct.) capriciosus. OajiJiocoMa 
Taame He HMeeT pe3Knx otjihhhh ot $ajijiocoMBi nocjiejpiero BH,n;a. 

CaMKa (pnc. 2). AnHKajiBHBiii Kpaii VII CTepHHTa He pa3,n;ejieH pe3Koii 
BBieMKoii, KaK y caMOK Ct. (Ct.) capriciosus , a b BHjte 6ojibhioh oKpyrjioii jio- 
nacTH nocTeneHHO nepexo^HT b hhjkhioio HaKJioHHyio. VIII CTepmrr xopomo 
3aMeTHBiii h HMeeT ,n;pyroe oaepTaHne. VIII TeprnT mnpoKHH, Ha ero 3a,o;HeM 
HHameM Kpae xopomo bh,o;hbi 4 He6ojiBmne reHHTajiBHBie njeTHHKH, no# hhmh 
HMeiOTca 2 6oaee KpynHBie, o^Ha H3 kotopbix Kopoae ftpyroii. OopMa ceMe- 
npneMHHKa h npoTOKa KonyjiaTHBHoii cyMKH TaKaa me, KaK y poftCTBeHHBix 
bhaob. J^jiHHa caMii,a 2.7 mm, cbmkh — 2.9 mm, u,BeT KopnaHeBBiii. 
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Phc. 1. Ctenophthalmus ( Ctenophthalmus) bychowskyi sp. n. 
caMeij, rojiOTHn. 

a — noJiOBan KJiemim; VIII h X ctcphhth; 6 — (fcaJiJiocoMa. 



Phc. 2. Ctenophthalmus ( Ctenophthalmus) bychowskyi 
sp. n., caMKa, napaTnn; VII h VIII CTepmiTBi, VIII Tep- 
tht, ceMenpneMHHK h npoTOK KonyjiHTHBHOH cyMKH. 










MaTepna ji: S (roJiOTnn) h 1 6 , 4 99 (naparann) HOBoro BHfla xpa~ 
hhtch b KOJijieKpHH JIa 6 opaTopim napa3HTOJiorim SoojiornqecKoro HHCTHTyTa 
AKa^eMKH HayK CCCP, JleHHHrpafl. Bha Ha 3 BaH b qecTb aKa,o;. B. E. Bh- 

XOBCKOrO. 
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A NEW SPECIES OF THE GENUS CTENOPHTHALMUS 
FROM THE EAST CARPATHIANS 


S. 0. Vysotzkaja 
SUMMARY 

In the Transcarpathian region at the foot of the Petros mountain (1900 m above the 
sea level) 2 3 ^ and 4 $$ were collected from Microtus nivalis Mart. The individuals which 
were found belong to a new species of the genus Ctenophthalmus Kol. of the subgenus 
Ctenophthalmus s. str. The new species resembles Ctenophthalmus (Ct.) capriciousus 
Smit, 1960. Males (fig. I) differ in the VIII sternite, the number and size of sternal setae 
and the location of acetabular seta. In female (fig. 2) the notch on the apical edge of 
the VII sternite is missing. The new species Ctenophthalmus ( Ctenophthalmus) bychowskyi 
Vysotzkaja is named after academician B. E. Bychowsky. 

Material: I £ (holotype) and I 3 and 4 $$ (paratypes) are preserved in Zoological 
Institute of the Academy of Sciences of the USSR, Leningrad. 



